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inundaţiile recente care au lovit 
judeţele Galaţi și Vaslui ne arată 
încă o dată cât de pregătită este 
România să facă faţă unor 
situaţii extreme. Autorităţile ne 
dau mereu asigurări că sunt 
pregătite să protejeze populaţia 


Împreună spre Marele Jubileu 2025: Episcopii 
catolici din România reuniți în sesiune plenară 
la Timișoara 


3 Zodii își găsesc încrederea și liniștea 
interioară pe 27 Septembrie 2024 


„Sindromul Suhurlui”. Explicaţia 
inundațiilor fără sfârșit din România 


Melania Trump a vorbit despre tentativele de 
asasinat asupra soțului ei 


Trei bărbați au cumpărat autoturisme cu 
vouchere Rabla falsificate 
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hărţi de hazard la inundaţii -, că 
dispun de resurse, se fac 
periodic exerciţii în care totul 
iese perfect, dar această amplă 
scenografie se prăbușește la 
prima dezlănțuirea a naturii. 


În buna tradiţie guvernamentală 
românească, autorităţile s-au repezit acum 
să vină în fața opiniei publice cu o listă de 
investiţii care să fie demarate în regim de 
urgenţă în judeţele Galaţi și Vaslui, în 
principal proiecte privind amenajări 
hidrotehnice cu caracter nepermanent, cu 
rolul de a proteja comunele, printre acestea 
numărându-se și finalizarea barajului de la 
Suhurlui. De ce au trebuit să aștepte 
inundaţiile de acum ca să își aducă aminte 
că e nevoie să fie făcute aceste investiţii în 
regim de urgenţă nu s-a mai obosit nimeni 
să explice. Barajul de la Suhurlui, pe care 
acum Guvernul spune că vrea să-l finalizeze, 
este încă o mostră a modului pompieristic în 


care acţionează autorităţile. 


Acum se va face un studiu de fezabilitate 
pentru pentru finalizarea proiectului privind 
acumularea hidrotehnică de la Suhurlui, 
menit să protejeze toate localităţile în aval 
pe râul Suhu și pe râul Geru. Vorbim despre 


Adevărul sub asediu, 
manipulare zilnică, falsul este 
noua realitate. Ai curajul să 
descoperi adevărul ascuns? 

A Ciprian Demeter 
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Ţ au spiralei împrumuturilor 
bă externe 


$7 1; Daniel Apostol 
A, 


Dacă puteţi evalua un activ 
ae! folosind trei informaţii, nu 


Pi recurgeţi la cinci! 
4 1, lonuţ Bălan 


WEBCAM LIVE ROMÂNIA 


eroare strategică extrem de costisitoare. De 
fapt, acest lucru mai fusese demonstrat și în 
2013, când localitatea Suhurlui a fost 
distrusă de o altă viitură. La vremea 
respectivă, specialiștii au spus că dacă 
acumularea de la Suhurlui ar fi fost 
funcţională, s-ar fi putut evita inundarea 
localităţii. Evident, și atunci Guvernul a 
promis că va interveni pentru finalizarea 
lucrărilor, dar totul s-a oprit la simple 
promisiuni. Peste ani însă, natura a lovit din 
nou, iar un nou guvern promite măsuri 


rapide. 


Guvernul vrea să finalizeze în regim de 
urgenţă problema acumulării de la Suhurlui, 
dar în ultimii ani această investiţie nu și-a 
făcut loc pe lista proiectelor pentru investiţii 
publice. 
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lângă cele două comune gălățene grav 
afectate de inundaţii, Pechea și Slobozia 
Conachi. 

Amenajare hidrotehnică Suhurlui avea rolul 
principal de a asigura apă pentru irigarea 
terenurilor agricole din judeţul Galaţi, iar cea 
mai mare parte a apei era pompată din 
Dunăre. Asta ar fi permis ca acumularea să 
irige o suprafaţă de circa 60.000 de hectare. 
Ea era proiectată să aibă o capacitate de 
200 de milioane de metri cubi. O capacitate 
foarte mare, în condiţiile în care barajul 
Vidraru înmagazinează 320 de milioane de 
metri cubi. Construcţia barajului a început în 
1975 și a costat circa un miliard de dolari la 
acea vreme. Proiectul avea termen de 
finalizare anul 1992, dar în 1990 lucrările au 
fost sistate, cu toate că erau finalizate în 
proporţie de 70%. Pentru realizarea lui s-au 
făcut lucrări foarte mari. De exemplu, a fost 
excavat un deal, ceea ce a însemnat 50 de 
milioane de metri cubi de pământ. Lacul 
urma să aibă o suprafaţă de 1.000 de 
hectare, cu adâncimea de 50 de metri. 
Pentru realizarea lui au fost mobilizate mii 
de utilaje și o resursă umană impresionantă. 
În următorii ani după închiderea șantierului, 
el a fost lăsat pradă hoților. Și s-a furat pe 
rupte tot ce s-a putut, de la fier, la pavele, tot 
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„România este o ţară predispusă la inundaţii. 
Cea mai distrugătoare inundație de după 
1900 a avut loc în 1926 și a provocat 
aproximativ 1.000 de decese. În perioada 
1960 - 2010, au avut loc aproximativ 400 de 
inundaţii majore și au fost înregistrate 237 
de victime (6,6 victime/eveniment, în medie). 
Zona râului Siret a generat cel mai mare 
număr de victime (140). Istoricul mai recent 
al inundaţiilor din România arată impactul 
negativ major al acestui fenomen asupra 
oamenilor și bunurilor: inundaţiile din 2005 
și 2006 au afectat peste 1,5 milioane de 
persoane (93 de morţi), au deteriorat o parte 
importantă a lucrărilor de apărare și au 
provocat pagube numai la lucrările 
hidrotehnice estimate la peste două miliarde 
de euro. În baza unei evaluări naţionale a 
riscurilor în România, inundaţiile sunt unele 
din cele mai distrugătoare pericole, având un 
nivel de impact mediu (fizic, economic și 
socio-psihologic), cu o probabilitate medie 
de apariţie. Între ţările din bazinul fluviului 
Dunărea, se estimează că România va fi cea 
mai afectată de schimbările climatice în 
general. După inundaţiile catastrofale din 
anii '70, România a început să investească 
masiv în infrastructura de apărare împotriva 


inundaţiilor și a pus la punct un sistem de 
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nepermanente, poldere, canale de derivații și 


noduri hidrotehnice”. 


din Planul de Management al Riscului la 
Inundații 


Banca Mondială a vrut 
continuarea proiectului 


Finalizarea proiectului a fost pasată de la an 
la an, și abia în 2007 investiţia este repusă 
pe tapet. În acel an, Banca Mondială anunţa 
că va finanța un studiu de fezabilitate pentru 
barajul Suhurlui și a semnat cu partea 
română un acord în acest sens. În program 
se aflau reabilitarea sistemelor de irigaţii de 
pe Terasa Tecuci-Nicorești (10.000 ha) și 
Sadova-Corabia (40.000 ha), dar și 
elaborarea până la sfârșitul lui 2007 a 
studiilor de fezabilitate pentru alte cinci 
sisteme de irigaţii, Terasa Covurlui, cu cele 
60.000 ha ce urmau să fie irigate din lacul de 
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la capăt. 
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»» Vezi galeria foto «« 


Subiecte în articol: inundatii autorități 


amenajare hidrotehnica 
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1. Vești bune pentru pensionari. Cine 
beneficiază de coeficient de solidaritate 
și puncte de sprijin 
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3. Viitura de pe Dunăre se îndreaptă către 
România. Ședinţă operativă la Palatul 
Victoria, convocată de premierul Ciolacu 


4. Vești bune pentru angajați. Crește 
valoarea tichetelor de masă de la 1 
octombrie 2024 


5. România se pregătește pentru un val de 
vreme severă: Alerte de cod galben și 
portocaliu în weekend 
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muta 
românii? 
Topul celor 
mai atractive 
orașe din 
țară. 
Bucureștiul 
este abia pe 
locul 7 


SCANDALOS 
Incompetența 
administraţiei 
Fritz a dus la 
pierderea unei 
finanţări 
europene de 
patru 
milioane de 
euro pentru 
Spitalul de 
Copii „Louis 
Țurcanu” 
UPDATE 
Reacţia lui 
Fritz și replica 
directorului 
Ovidiu Adam 


deghizat a 
intrat într-o 
bancă din 
municipiul 
lași și i-a 
amenințat pe 
angajaţi. Ce a 
urmat 


"Am murit pe 
masa de 
operație, iar 
ce am văzut 
apoi e foarte 
diferit de ce 
spune 
biserica". 
Experienţa 
tulburătoare a 
unei avocate 
care a trecut 
prin moarte 
clinică 
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afaceriștilor! 
S-a stins din 
viață un 
celebru om de 
afaceri. A 
murit într-un 
spital din 
Franţa / 

FOTO 


Viorica 
Dăncilă, 
percheziționată 
pe Heathrow, 
pe vremea 
când era 
prim- 
ministrul 
României: 
"Cea mai 
umilitoare 
postură în 
care m-am 
aflat 
vreodată” 


O 2005-2024 jurnalul.ro. Toate drepturile rezervate. Date companie. Termeni și condiţii. | Cookie Settings 


â * ANPC 
97/ “To resoecta 


A LITIGIILOR A LITIGIILOR 


SOLUȚIONAREA aer SOLUȚIONAREA ONLINE 


